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SCHEMA ELETTRICO DEL RADIORICEVITORE PORTATILE A TRANSISTORI RD 303 


ALTOPARLANTE *76mm 
BOBINA MOBILE 130n 
(CON PRESA CENTRALE) 


ALTOPARLANTE *90mm 
OBINA MOBILE 130 a 
.CON PRESA CENTRALEJ 


TRANS. 01 POTCNM 



TRANS. Dl POTENZA 


f*JL MTENZ. VOLUME) 


ANTENNA FERRITE 
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2 3 1 
ODD 


BOBINA OSCILLATORE 
FINE SEC 4 5 FINE PRIM 

INIZI0SEC3ctf^ fg T 0 ° R g' 

INI210 PRIM 2 1 PRESA SEC. 


POSIZIONE DEI TERMINAL! 
PER T2-T3-T4 

PUNTO Dl COLORE 

I* 


POSIZIONE DEI TERMINALI 
OEI TRANSISTORI 
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VISTA LATO SALDATURE 


— 4,5V 0-C 
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LE MISURE Dl TENSIONS SI INTENOONO EFFETTUATE TRA IL PUNTO INOlCATO ED IL - DELLA BATTERIA 
(OVE NON SIA DIVERSAMENTE INDICATE)) CON VOLTMETRO DA 100 000/y\_ 

CON PILE NUOVE I VALORI LETTI DEVONO ESSERE COMPRESl ENTRO IL±20j{ 01 QUELLI RIPORTATI_ 


SALVO N0TA2I0NI IN CONTRARIO LE CAPACITA' SI INTENOONO IN pF; LE RESISTENZE SONOINn DA y / 2 W. 
I CONOENSATORJ SONO CBSl' CONTRASSEONAT’I :A-CERAMICO; □-POLISTIROLO ; O - CARTA _ 











